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HIS portfolio contains Fifty new 
small houses which have been designed 
since the publication of our original 
portfolio of One Hundred and One 
small homes. 



Copies of the original portfolio may be 
had for two dollars and fifty cents. 

The complete working drawings and 
specifications of any of the houses shown 
in either portfolio may be obtained for 
twenty-five dollars. 
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